Ughdarras lonadail: Siorrachd Chlach Mhanainn 


Clàr 4.4. Aireamh dhachaighean a rèir àireamh chàraichean sna dachaighean. 


Bliadhna Àireamh chàraichean san dachaigh Dachaighean 


0 1 2 3 is còrr iomlan 
1971 8,074 6,108 675 76 14,933 
1981 6,892 7,660 1,649 250 16,451 
1991 6,951 8,343 2,939 483 18,716 





